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ROSA POMPONIA 

Flore subsimplici. (Voyez, ci-aprés, var.«.) 

LE ROSIER POMPON 

( a fleurs presque simples.) 

DESCRIPTION. 

Son arbrisseau, fréle, s’élevant á peine a un pied et demi, 
en tout semblable au Rosier Pompon á fleurs doubles dont 
nous avons donné la description, tome I, p. 65 de cet ouvrage, 
avec ces seules différences que celui dont nous ofírons aujour- 
d’hui la figure, est un peu moins aiguillonné, et qu’il présente 
des fleurs rarement a cinq et presque toujours á six 011 á sept 
pétales au plus, dont quelques-uns sont munis d’une pointe 
particuliére. Les fruits, qui parviennent á maturité, sont petits, 
allongés et rouges; mais ils avortent souvent. 


Énumération des varietés du Rosier Pompon. 

Le Rosier Pompon est hybride du Rosier á cent feuilles et du Rosier de Provins: il est comme 
eux susceptible de se reproduire par la semence; et c’est ainsi qu’il est deveuu le type d’une 
espéce particuliére. Telle a été, au reste, l’opinion de M. De Cajídoue, cpii l’a présentée 
comme espéce dans la 3 e édition de la Flore frangaise. Reaucoup d’auteurs ont classé le 
Pompon parmi les Rosiers á cent feuilles; mais il en difiere, i° par ses folióles simplement 
dentées; 2 0 par ses pétioles aiguillonnés; 3 o par la disposition de ses fleurs presque toujours 
réunies deux par deux ; 4° et enfin par le port et les dimensions de l’arbuste qui s’éloignent 
beaucoup de ceux du Rosier á cent feuilles. 

ROSA POMPONIA. 

Rosa germinibus ovatis hispidis aut subhispidis; pedunculis hispidis aculeolatis; foliolis 
simplicite/- 'serratis, serraturis glanduloso-ciliatis; floribus gemellis ternatisve, raro solitariis, 
caule aculeato. (N.) 

a. R. Pompoma flore subsimplici , germinibus ovatis , pedunculisque hispidis; aculéis 
caulinis raris, rectiusculis. (N.) Nous cultivóos cet arbuste depuis 1 8 1 5 : il nous a 












































